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2012 ഒക്ടോബർ 17. 
നമ്പർ റ്റി. എക്സ് . 12/ 8485/ 2012. 

2012 ഒക്ടോബർ 16 . 

സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ 1982 ഫെബ്രുവരി 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ 1981 ഫെബ്രുവരി - മാസത്തിൽ നടത്തിയ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ളോമാ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്ലോമോ - പരീക്ഷയിൽ കോഴിക്കോട് കേരള ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്ക് 
പരീക്ഷയിൽ കോഴിക്കോട് കേരള ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക്ക് -- കോളേജിൽ നിന്നും 4663 എന്ന രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം 
കോളേജിൽനിന്നും 4664 / 2- 81 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസ്സായ - പാസ്സായ ശ്രീമാൻ അബ്ദുൾ അസീസ്, കെ . റ്റി. എന്നയാൾക്ക് 
ശ്രീമാൻ അബ്ദുൾ കലാം, എം . എ . എന്നയാൾക്ക് നൽകിയ നൽകിയ ഡിപ്ളോമാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു . 
ഡിപ്ളോമാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോ യിരി ക്കു ന്നു . 

ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 
ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 

സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം-40 എന്ന 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന 

- വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു . 
വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു . 
പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 

- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു മാസത്തി 

- പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു മാസത്തി 
നകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം അറിയി 

നകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം അറിയി 
ക്കേണ്ടതാണ്. 

ക്കേണ്ടതാണ്. 


6th Nov. 2012 ] 
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2012 നവംബർ 8. 


- സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ 2009 നവംബർ 
മാസത്തിൽ നടത്തിയ ഇൻസ്ട്രമെന്റ് ടെക്നോളജി ഡിപ്ളോമാ 
പരീക്ഷയിൽ പാലക്കാട് ഗവൺമെന്റ് പോളി ടെക്നിക്ക് 
കോളേജിൽ നിന്നും 86080025 എന്ന രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രകാരം 
പാസ്സായ ശ്രീമാൻ പദുൽ, കെ . പി . എന്ന ആൾക്ക് നൽകിയ 
ഡിപ്ളോമാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോ യിരിക്കു ന്നു . 
ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, തിരുവനന്തപുരം- 40 എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നു . 


- പുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും 
പരാതിയുണ്ട്ങ്കിൽ ഈ പരസ്യ തീയതി മുതൽ ഒരു 
മാസത്തിനകം സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളറെ രേഖാമൂലം 
അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. 


സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ വിഭാഗം, 
കൈമനം, തിരുവനന്തപുരം. 


- (ഒപ്പ്) 
സാങ്കേതിക പരീക്ഷാ 

കൺട്രോളർ. 


